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der Dbernahme wurclen die Schifle v 
liillizierl und erhieiten die Klasse: 

* (A) I (nut Frcibord). 


>n der DSRK 


LCUNdSCHE PATEN 


L AO EE At; Mi- 


nn z ah 1 der Laderaume: 
An/.ahl der Lukcn: 
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Sonstige Empfanger: 50—150. 170—520, 1 500—4 I 
Typ SR A ML 46 

1 600—23 500 kHz, Typ SRA 21 B MK -16 
Sonstige Anlagen: Wechselsprechanlage 
V NoT/eichengebcr Typ SATT, 0—67 672—1 
1 Alarmempfanger Typ SATT, Strix 1/3 
i PeilJ'unkanlage 200-4 000 kHz in 3 Bcrcichc 
Goniometer peilerTyp A.GA, Schweden. 

1 Radaranlage Typ SRA-USA, RM-123. 

L T K W-Sprcch f u nkanlage (Einbau vorgesehen) 

' UKW-Sprechfunkanlage 
Decca-Na vigator (Einbau vorgesehen) ■ _ 


Uecksbelastimg 


Mp/nV 

Mp/nt 


Ladegeschiri 


Ladebaume: 10 X 3/o Mp 

1 x 25 Mp 

Ladewinden: 10 Study elektr., 21 kW 


\ NT R I E 15$ A N L AG £ 


client ein einfachwirkcnder 
Type DM 630, i 300 VG-7 v 
i p. mil einer Leistung von 4 


Ais Hairptmaschine i 
takt-Dieselmotor : der 
Gotawerkpn, Got.ebor 
bei n. 1 20 min* 1 . 
Die Krafsiibertra 
erfoigt dureh 01, 
wasser. 


iun« erfoigt direkt. Die Kolbenkiihlunj 
die Kuhlung dev Zylinder mil Frisch 


fechnische Daten dcr Ilauptmasehine 


Wohnraunv 


; chi if besitzt: 

35 E i n-M ann-Ka mme r n 
5 2 Z w ei-M an n -Ram me r n 
1 Lotsenkammer 
L Reservekammer 


l Motor 
DM 630/11 300 VG-7 
otaverken, Goteborg 
4 800 PS 
Zweiiakl 


Anzahl: 

Type: 

Hersteller: 

Leistung: 
Arbeitsveriahren ; 

■ZylinderanzahJ: 

Koibenhub: 

Drehzahl: 

Zyl in der boh run g : 

Brennsioffverbrauch: 
MiUlerer Arbeitsdruck 


35 Platze 
4 Platze 

1 Flat z 

2 Platze 


1 300 mm 
120 min- 1 
/ 630 mm 
135 : g/PSh 
6.5 kp 'em 2 


Neben einem Hospital sind 2 
ziers- und eine Mannschaf isme: 
handen. 


efeiiis- un d Mel&ea n lagen : 

1 Ruderlagcnumdrchun gsanzeiger 
1 Sell raubenu rnd reh urigs anzei ger 

1 Maschinentelegrafenanlage 
1 Alarmanlage 


Rude 


Quadrantruderanlage mil einem Prohi- 
a< i2 m- Ituderflachc. Der Antrieb erfolgl 
l 17,5 kW Loonhardtsatz. Fur den Not- 
hin Handrad am hinteren Deckshaus ange- 


N T avigationsausriistung: 

1 KreiselkompaB mil 2 Tech tern und Selbststeuci 
an l age. A. Brown 
1. Eiek trolog SAL Junkers 
1 Radioieleion 
1 Reflex i onskom pa B 
1 Echo lot, Echogral', Atlas 




Fnergi e v ersorgu ng 


Funk- und Funkortungsanlagen: 

1 Hauptsender 300 W. 350— 545 kHz, Al, A 2, 

Typ SATT. MS 300 B 

1 Notsender 50 W. 375, 425 und 500 kHz, B 
1 Kurzwellensendcr 300 W. 3 400—17 700 kHz, Al. 

A 2; A 3: Typ SATT. MS 300 B 
1 Grenzwellensendcr 50 W, 1 600— 3 500 kHz. A 3; 

Typ SATT, St 40 A 

1 Rettungsbootsanlage 500 W. 8 364 kHz, Typ Tele- 

1 Hauptempfanger 12— 60. 100—600, 1 500—23 000 kHz 
Typ Wolnu - K ... 

1 Notempfanger 400—500 kHz, Typ SRA/LR 6o 


' • : 

m t 


ropelter: 

1 4flugeliger Mangan-Bronze-Propeller 




4 550 mm 
4 200 mm 


1 Reservepropeller aus Stahl 
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I n d i c n s tst e i i u n g R uizcieh eh 


Das SchiiT wurde nach'den Vorschriften des Germani- 
schen Lloyd klassiflziert und erhielt die Klasse: 

>f< 100 A 4 (E) 

Nach Dbernahme in die Klasse der DSRK erhielt das 
Sehiff das Klassezeichen: 


Bremerhaver 


bchht client oer Beidrderung aller Alien von Stuck - 
Getreidc, Sciiiittgut und Holz irn Bereich der groBen 


Erz kann im Rah: 
portiert warden. 


ERXUUE UND LUKV 
zahl dei- Ladeiaume: 
zahl der Luken; 


aderuumc 


Sehuttgut 


Stuck gut 
m 3 cbf 


815,55 
2 25.1,85 
1 169.89 
735.26 


717,13 
2 052,61 
1 064,04 
665:52 


25 327 
72 492 
37 578 
23 504 


Luke* IV 
Zwischendeek 


622,56 21 987 

1 209.20 42 705 
1 302.58 46:003 


8 263,2: 


uini- 


Lndoraumluf tun 
Zulu ft — k tins 
in der Stundc. 


!>messungcn der Luken (m): 

Freiborddcck . Schutzdeek 

Luke [ 9,1 X. 5, 5 9.1 X 5.5 

Luke II 18,9X5,5 17.5 X 5.5 

Luke III 9,1 X 5.5 9,1 X 5.5 

Luke I V 9,1 X 5,5 9,1 X 5-5 

Deekshohe: lichte Deekshohe in der SLauung 2,70 in 

Decksbelastung: Mn'm 2 


ieschwindigkeit. 

•osch'win'd.igkeil' 
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MS mode r 


Indienststelluni 


Oder 


Brutto- 


DCZI 


Netto- 


Auslegung 

Schutzdecker 
Vol 1 decker 


217,01 9113.33 


1746,86 4948,62 


Sehili. wurde unler Lloyd’s Register und under deren 
debt gchaut und crhielt die Klasse: 

100 A I ^strengthened for navigation in ice“ 

} Ubernahme in die Klasse der DSRK erhielt das 
li die Klasse; 

K* (A) I (Eis). 


TKC II NISCH E DATES 


Schulzd.eck 


Vo 11 decker 
1 02.12 nr 


La n ge ii b er A 1 ! es ; 
Lange zwisch. den 
Breitc auf Spanten 
Seiicnhdhe bis 


-aderaurn'e 

uken; 


Schutzdeck ; 
Tiefgang beiaden: 

. Ballast; 

H ochs tgesch vv i n d i g I 
Dienslgesch wind i.gii 
Mogiiche Fahr twei ! 
Deplacement ; 
Volligkeitsgrad 
der Verdrangung: 
Gewicht des leeren. 
be i r i e bs k ] a re n S eh 
Tragfahigkeit: 
Nulziadung: 


nhait der Luderaume 


Schuttgut 
3 cb 


Stuckgut 
P . cbf 


1 0 000 


enterraum : 
Lad era um I 
Lade ra urn II 
Zwischendcdi 
Laderaum f 
Laderaum II 
V e i ‘it less u ri gsl 
Verschkifiraui 


53974 
60 222 


45 996 
38 618 
' 1 624. 
1 65.9 


202 093 


Mi t tl er e Rii u m t d 


Dies e lk r a f 1 s tof 

Maschinendl; 

Frischwasser; 

Pro vi an l 

Mannschaften 

Schiitsyorrate; 

Balia s' t w a s s e r ; 


Schutzdecker 
Vol 1 decker 
Schutzdecker 
Veil decker 


L94 m> ; /td w. c. 
1,51 m : V'tdw. c. 
1,79 m3/tdw. c. 
1,39 m 3 /idw. c. 


4/ladcfahigkeit: 

Im . Raum und an Deck 2 884 t 960 Standard 


ic’ci aumliiitung: 

4 elektr. Lufter mil austauschbarem Luftwechsel. 
1 5 facile Luf tzi rkulation pro Stunde. 7 
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wmm 

ALA ■ 

SffS ;•• -L .. : 


■ . . :; . -.'_ :•] 
.'•L 


■ ' 






V l • -"- : 


Brutlovermessung N e itoverrnessun; 
I3RT m® ; NET m3 


Baujahr Indienststellung Eufzeiche; 


910,52 2 579,39 
890.08 2 521,42 

907.45 2 570,71 


Kap ArkohaL : 
.S tub ben kai a mer 
,Stoltera“ 


1 838.57 
1 314,42 
1 830.86 


5 208,10 
5 139.99 
5 180,58 


DA YD 


..Kap Arkona" 1946 42.11.1958 

ex. „B. O. Borjesson**' 

..Stubbenkammer“ 1948 17. 12. 1959 

ex. ..Tilia Gorthon“ 

„SioUera ii 1946 26. 2. 1959 

ex. ..Nils Gorthon" 

Bauwerft : Kockum, Mek,, Malmo, Schweden 


Die Schiffe wurden nach Lloyd’s Register und unter 
(lessen Aufsidit gebaut und erhielten die Klasse: 

>$* 100 A 1 ..with freeboard' 1 . 

Nach Dbernahme in die Tv lasso der DSRIv erhielten di e 
Schiffe das Klassezeidien: 

vrO (A) I (Eis). .fur Sch wergutladungen nicht geeignet. 


Die Schiffe cliencn zur Beforderung aller Arten vo 
Schiitt- und Siuckgutern, mil Ausnahme von Erzlaclun; 
im Bereich der g rotten Fahrt. 


Lange itber Alles: 

Lange zwischen den Loten: 

Breite auf Spant: 

Seiienhohe bis Freiborddeck: 
Seitenhbhe bis Schutzdeck: 
Tiefgang beladen (Tm): IS 

Ballast (Th max.): 17 

H bch s t. ges ch w i rid i g 1: e i t : 

D ions! geseh w inch g keit: 

Mogiiche Fahrtwcite: 
Deplacement: 

Volligkeitsgrad der Verdrangung 
Gewichf des leeren, 

betri ebsk iaren Sell i ffes : 
Tragfahigkeit : 

Nutzladung: 


91,44 m 
13.41 m 

6.00 m 
8.51 m 
5,90 m 
5,20 m 

1 6.0 kn 
14.5 kn 

20 000 sm 
5 096 t 
0.685 




(4- I V erschluBraum) 


An zah I. der Lacieraume 
Anzahl der Luken: 


Kornbiniert mittels naturlicher Beluftung und kiinst- 
licher Be- und Entluftung mit einem 1 (jfachen Lufl- 
wechsel pro SI. unde. - : 




Schuttgut 
m3 cbf. 


Studcgul 
? cbf 


Treibol: 590.5 t 

Schmierdl: 14,3 t 

Frisch wasser: 45,7 t 

Ausrustung, Proviant: 17,3 t 

Mannsehaften und Effekten: 4.1 t 

Ballastwassertanks: 535,4 t 

ie mogiiche Fahrtweite einschlieBlich Seereserve be- 
agt 20 500 sm bei 14.5 kn, wobei die Vorrate an Treibol 
ir 59 unci an Frisch wasser fur 18 Sectage bemessen sind. 


Luke Bezeichnuu 


Unteraum 1 


Un terra urn 2 


1 244 43 940 - 1 363 48 160 


Zwischen deck 1 


Zwischendeck 2 


V er mess u ngs 1 u ke 

V ersdi.lufi.rau rn 1 


pro Seetag 
pro Hafentag 


6 393 225 770 5 917 208 920 


Insgesaml 
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ON D O R ", Typ Frachtmotorschiff 1600/2755 tdw 


Zu dies era Schiffslyp gehdreu nachfolgcndc Sehiffe 


AUSRUSTONG UND VOR&ATE: 

Treiboi : a) 110.0 m3 96,0 t 

b) 227,5 m 3 198,0 t 

Schmierol : 5,1 m 3 . . . .. 4,5 t ' 

Waschwasser; 47,0 m 3 47,0 t 

: Trinkwasser: a) 4,0 m 3 4,0 t 

b) 54,0 m 3 : 54,0 t 

Kesselspeise wasser : 8,0 m 3 8,0 t 

Proviant: 3,0 t 

. SohiH'svnrratc: 4,0 t 

Mannschaftcn und Effeklen: 5,0 t 

Rallasttanks: 424.0 m 3 424,0 t 

Der Treiboi vorrat reicht bei a) fur 17 und bei b) fur 
39 Seetagc bei 10 % Seereserve. Mit alien anderen sind 
die Sehiffe fur 30 Tage bevorratet: 

An Bord ist ein Verdampfer vorhanden, so dafi die 
Wasservorrate erganzt worden kbnnen. 
TreibstofCvorbrauch: 

pro Seetage 5,5 t 

pro Ha fen tag 0.9 t 


IndienststeJlung Rui'zeichen 


.Albalros" 

.Bussard" 

.Condor* 4 

Falke** 

.Flamingo* 

Kormorar 


DAYW 
DAYX 
DAYZ 
DHWA 
DHWC 
Dll WE 
DHWC. 
DHWH 


••■ - 

/ A ' i a '/ ' t 

EM) 9n 

I i- -t--. r v'-ry 

g p^i i 

r ■ : 0 . : 


.Seeadler 


Bauwerft: VEB Neptunwerft Rostock, DDR. 


Die Sehiffe dienen der Beforderung aller Arten von 
Schuttgut (Getreide, Dungernittel, Apatit, Kohlen. Ze- 
ment), Stuckgut und Holz in. der groflen Fahrt. 


nen ihrer Klasse konnen diese Sehiffe 
10 t befdrdern. 


Anmerkung: Bei MS ..Bussard** und den nachfolgenden 
Einheiten ergaben sich konstruktive Veranderungen in 
(Jer Serie, welche mit b) gekennzeichnet sind. Die An- 
gaben unter a) be/.iehen sich aul MS ..Albatross 


V KK MESS UNO: . . 

(als Schutz- bzw. Volldecker) 


BRT 


NRT 


,.Albatros“ / 2 777,07 

5 010,12 

..Bussarck* und 2 785,58 
folgende MS 5 167,60 


980.30 
1 .768,57 

983.30 
1 824.17 


1 190,60 

2 770,78 

1 193,51 

2 597,45 


420.26 

978,08 

421,30 

916.92 


TEC HN JSC ME DAT 


Schutzdecker 


Volldecker 


Lange fiber Alles: 82,46 m 

Lange zwisch. d. Lolen: 72,53 m 
Breite auX Spanten: 12,60 m 

Seitenhohe bis 

Hauptdeck; 6.70 m 

Seitenhohe bis 

Zwischendeck: 4,30 m 

Tiefgang beladen: 1 IT)" 4,26 m 
Ballast: 10' 0" 3,09 m 

'Dienstgeschxyin.di-gke.it:.:' 12,00 kn 
Geschwindigk. Ballast: 12,56 kn 
Mogliche Fahrtweite: a) 4 200 sm 
. b) 8 200 sm 

Deplacement: 2 810 t 

Vdlligkeitsgrad 

der VerdrSngung: o — 0,678 ; 

Gewicht des leeren, 
betriebskl, Schifl'es : a) 1 220 t 
b) 1 195 t 

Tragfahigkeit: a) 1 572 t 

b) 1 614 t 

Nutzlndung: a) 1 400 t 

(bei 230 t Ballast) A b) 1 340 t 


82,46 m 
73,49 m 
12.60 m 


KLASSE: 

Die Sehiffe werden nach den Klassifikalionsbestimmun- 
gen. der DSRK und unter deren Aufsicht gebaut und er- 
halten die K1 asse 

A I K ,.Eis * 

AuCerdem haben die Sehiffe die finnische Eisklasse X C. 

lAOHKAniK VND LUKE K: 

Anzahl der Laderaumue: 2 

Anzahl der I Aiken: 2 

Kubikinhall der Latleraitme: 


4 30 m 

" 5,75 m : 

" 3,09 m 

12.00 kn 
12.56 kn 

a) 4. 200 sm 

b) 8 000 sm 
3 970 t 




Schuttgut 
m 3 . cbf. 

778,7 27 810 

892.1 31 860 

831.2 29 685 

798,0 : 28 500 


Stuckgut 


Laderaum 
I Uh terra urn 
Zwischendeck 
If Un terra urn 
Zwischendeck 


t I c if I c 


717.0 25 607 

836.0 29 857 

768.0 27 428 

756.0 27 000 

3 077,0 109 892 




' 
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ntz Reulet 
ohn Rnnck 
r^v fVvUKd 
BamVerft . 


16. 1. 1965 
B. 2. 1.965 


Brut tovermessu ng 
nw BRT 


N e 1 1 c> ve r messu ng 
m3 NRT 


S. A. ties Forges &. Chan tiers cle la Medneiu. 
La Seine.. Frahkreich. 

ie SehiiTe dienen der Beforderung von Sudfruehte! 
ie Kuhlgut: im Bereich der groOen Fahrt. 


Lange liber A lies: 

Lange zw i sche den Lo i e n : 

Breite au! Spariien: : 

Seiitnhohe bis 1 . Zwischendeck, 
bis Hauptdeck: 

Tie [gang be laden (max.): 

beladen (Bananen):- 
Ballast: 

II och s t g esch w ind i gkei t : 

Diens tgesch wi ndi gkei t r 
Mogliche Fahrtweite: 

De placement: 

Yblligkeitsgrad der Verdrangung: 
Gewichi des leeren. 

beiriebsklaren Schiffes: 
Tragfahigkeit.; 

Nutzladung (max.): 

Nutzladung (Bananen) : 


114.52 m 
104.73 m 
15. BO m 
7.90 m 
KUO m 
0.45 m 
5.64 m 
4.92 m 
17.0 kn 
15,5 kn 
1 l 000 sm 
6 375 t 
= 0,579 


.Fritz Reuter* 13 730.63 4 349.75 7 439,44 2 020.12 

.John Bi inckmarr 1 13 735,22 4 348,53 7 409.52 2.615,50 


Die SehiiTe "wurden nadi den Vorschriften des Bureau 
Veritas und unler dessen Aufsicht gebaut unci erhielten 
die Klasse: 

B. V. 1 3 3 L limit Freibord A 5 C. P. 

I, 1. I.A.N.C.P.^RMC 

Nadi t) be rna’n me wur.de den Schiffen von der DSRK 
die Ivlassc: 

(A) I Kiihlschill mil Freibord SKM 


Anzahl der Laderaume: 
Anzahi der Luken: 


Kubikinhalt der Laderaume: in B alien (m :! ): 


2. Deck 

3. Deck 

Back 

U n terra i 

438 

226 

481 

139 

488 

384 

. _ 

334 

428 

335 

— 

— 

371 

167 

~ 

— 

1725 

1 112 

481 

473 


Treibdl: 727,75 m 3 010,0 t 

Schmierol: ca. 25,00 m 3 20,0 t 

Frisch wasser: 236.00 m3 236,0 t 

Ausrustung: ca. 60,0 t ... . 

Pro vi ant: ca. 15,0 t 

Mannschaften und Effekten : 6,0 t 

Ballast wassertanks: 100,00 m 3 103,0 t: 

Wedisel tanks: 85,00 m3 87,0 1 

Die Vorriite an Treibol sind fur. -33 Tage, an Proviant und 
Frisch wasser fur 50 Tage bemessen. 


pro vSeetag 
pro Hafentag 


610.0 t 

20.0 t 

236.0 t 
ca. 60,0 f 
ca. 15.0 t 

6,0 t 

103.0 t: 

87.0 t 


2,48 m 3 /tdw. c. 


Die Kiihlanlagc dieser SehiiTe 1st fur den Transport, von 
Bananen Oder Fruchten und Gefrlerfleisch ausgelegt. 

An Kaltemaschinen steheri 3 Kompressoren, Type N. FI. 
3 Bernal X 3 A 140 B mit einer Leistung von 
184 000 keal/h zur Verfiigung. Als Kuhlmittel kommt 
Ammoniak zur Anwendung. 

Folgende Leistungen xverden von der Kiihlanlagc er- 
reicht: 

L 960 t. Bananen werden von -f 30° auf +12° in 72 
Stunden heruntergekuhlt und auf eine Temperatur 
von -j- 12° C fur den weiteren Transportweg ge- 
halten. 


I® 
I S 

mm 
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Einhaltung der Tem per a t uren vo n 0° C Xur den 
Transport von 1 700 t Iriichten. 

Die Tempera! ur von 1510 t bzw. 1930 t Geiner- 
fleisch karin wahrend cles Transposes aui -D L 
nehalten werclen. AuBerdem besteht die Moglichkeit, 
5 o/ der Ladung bei 1510 t Gesamtladung in 48 stun-, 
den bzw. 55 Stunden bei 1939 t von neuen: zu ge- 
frieren. Beluflung der Laderaumen crfolgt uber das 
Kuhlluftsystcm. 


ungen der Luken: 


Luke 1. und 11 
Luke III und 1\ 


5,4 X 5,1 m 
6,8 X 5,1 m 


Deckshohe: 
Unterraum 
3. Deck 
2. Deck 
1. Deck 
Back 


Ladebaume: 

Ladewinden: 


8 X 3/5 Mp 

8X5 Mp (elektrisch) 


scnn-rsTVF vnu baiwkise: 

Das Doppelschrauben - Frachlmoiorsdufl 1st e ‘ n Kunl- 
schiff mit einem geschlossenen Sehutzdeck, lange, Ba , 
MttecSffsrulbaufen, mituchifts Hegender en. 

anlaae sowie achterem Deckshaus. Das Schilf hat 
^IdXhyehenden Zwischendecks und e r, - 
Zwischendeck im Laderaum I und II. ^ vjird cu 
7 Schott 0 in 8 Abteilungen unterteilt. Voipick, Lad 
raum I und II, Treibolhochbunker, Maschmenraum, 
Laderaum III und IV, Achterpiek. _ u. 

Der Stahischiffskorper ist in Querspantenbauweise •. 
genietet : ausgefiihrt. 


Wohnraumer 

Das Sell iff besilzt: _ in P1 « t -X 

18 Ein-Mann-Kammern - | ^ 

14 Zwei-Mann-Kammcrn — 38 

1 Ein-Mann-Passagier-Kabine — 1 I law. 

4 Zwci-Mann-Passagier-Kabinen ' pi:Uze 


55 Platze 


Die Gemeinschaftsr&ume fur die Mannschaften bietei 
29 pSsonen Platz. Fiir die Offiziere und Passagiere sind 
24 Platze vorhanden. 


tafehis- und .ttvidcanlageii: 

1 Ruderlagen.umdrehungsanzeige 

i Schr au benu mdfeh ungsan /.pi ge r 
1 M as ch i n e n f el eg r af e n an lage 
1 Alarmklingelanlage 
1 Betriebsfelefonanlage 


Navigation.saiisrustung'; 

1 K re i se 1 k om p a B a n 1 ag e mit 3 Tdchter 
und Kursschreiber 

2 Magnetkompasse (1 Reserve) 

1 Echograf (RFT) 

1 Loganlage 


k mm mm mmm m pa \ 

• fm f i m 


Vv *4 " 



unk- und FiinKoriung'-ankigen: 

1 Hauptsender 185 W, 405—535 kHz, A1 , A 
Tvp Hagen uk MS 301 
1 Notscndor 35 W. 500 kHz, A 2; 

Tvp Ila genu k MSN 70 o . . A 

i ' Grenzwellens.end.er 100 W. 160 0-42 a 0 kHz, A A - 
A 3; Tvp Hagenuku GS 101 300 W, 4-29 MHz. A 1 , 
A A 3; Tvp Hagenuk KS 301 
1 Re it u n gs boots an 1 age^ 3 W, 500 und 8364 kHz, 

t Haup tempfdn ger 4 2— 60, 1 00— 600, 11 500—23 000 k H z, 

Typ Wolna-K 

.1 Notempfanger 100— 535, 620— 4600 kHz, 

Tvp Hagenuk E 75 
1 Rundfunk- und Kommandoanlage 
1 Notzeichengeber, Typ RFT 
1 A 1 ar mempf a n ger, Typ Hagenuk Ah M 
1 Peilfunkanlage 190-3520 kHz. Gomometerpeilei , 

1 Rad a ran lage, Typ Radar Eiektrilc Paris 155 
1 UKW-Sprechfunkanlage 
1 Decca-Anlage, Dccca-Navigator, 

Typ Telefunken E 141 LW/2 

1 Weehselsprechaniage 


1 l . A U FT A N I RlhB&.^NLlGh. 

Die Hauptantriebsanlage besteht aus X- r pStumsteuer- 
Welie arbeitenden einfachwirkenden, . dmektumsteucr 
baren Zweitakt-Schiffsdieselmotoren in ^Tauchko ben- 
bauart mit Spulluftgeblase direkt _auf <he Schiffe- 
schraube arbeitenci. Die Kuhlung erfolgt mil Fusclr- 
wasser. 

Technische Daten: 2 Motoren 

r"™ G 8 ZU 52/90 

? r )pe ; ,, MAN/SGCM 

Heist cl lei. je 2600 PSe 

Leistung: -zvoirnkt 

Arbeitsverfahren: Zc.eita 

; Xv n n et n n fvnn^ 5^25trmm 

Zylinderbohi ung . 9 00 mm 

KO T De S^ U hL 170 min-1 

spS^ennstofNerbrauch: 165-168 g/PSoh 


Energieversorgungs 


Die Versorgung des Bordbetriebes mit Elektroenergie 

ubernehmen naclifolgende Aggregate: 

1 Diesel genera i p gg kW< Type f 12 M 716 

Deutz/Striiver 

1 Dieselgenera ^^ ^ ^\V, Type G 7 VU 33, MAN 

2 Dieselgoncratora^ aoo ^ ^ DH 23 . Sul2er 

1 Nolstron ^ i |g'J, 20 jav. Type JMR 160, Alsthorn 
Stromart: Gleichstrom 220 V 


Euderanlage: ,,, . 

Die Ruderanlage besteht aus einem Halbschwebeprofil- 
ruder mit cincr Ruderflachc von - 15.0 und emev 
elektro-hydraulischen Rudermaschme, Typ Hele-bhaw. 


Propelier: 

2 Bflugelige Bronzepropeller 
Werkstoff: Magnesium-Bronze 


D — 3450 mm 
H -= 3590 mm 


Klimaanlage mil elektrischer Heizung 


mmmim 


H 
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RSEBURG 


V ERMESSUNC 


Inclienststellg, Rui'zeichen 


Motortankei 


N ettovermessung 
RT m3 


Bruttovermessung 
RT ' m3 


, /Bitterfeld" 1958 29. 1. 1963 DCZS 

ex. Southern Clipper 

...Merseburg" 1956 7.5.1963 DCZV 

ex. Helfrid Billnor 

Bauwerft: Kokums Mek. Verkstads A. B. Mai mo, 
Schweden. Bau-Nr. 391 ..Bitterfeld* 1 
Bau-Nr. 4Q6 ..Merseburg" 

Die Tanker dienen der Beforderung 'von flussiger Laduni 
im Bereich der groBen Fahrt. 


7 486,96 21 209.50 
7 511,96 ; 21 280.37 


13 069,44 37 023,90 

13 001.14 36 830.4 3; 


.Bitterfeld" 

.Merseburg- 


KLASSE 


Die Sehiffe wurden unter der Aufsicht und nach den 
Vorschriften von. Lloyd's Register gebaut und erhielten 
die Klasse 

^ 10(1 A 1 Carrying Petroleum in Bulk. 

Nach der fJbernahme in die Klasse der DSRK flihren die 
Sehiffe das Klassezeichen: 

;<§ (A) I Tanker. 


T EC n N 1SC1 1 E O AT EN 


Lange u.ber Alles: 

Lange zwischen den Lot.cn: 

Breite auf Spanten: 

Seilenhohe: 

Tiefgang beladen: 30' ll 1 /-." 

Ballast: (Th) ca. 20' 

liochstgcschwindigkeit.: 
Dienstgeschwindigkeit: 

Mogliche Fahrt weite: MT ..Bitterfeld" 

MT ,, Merseburg" 
Deplaeement: MT ..Bitterfeld" 

MT ..Merseburg" 

Volligkeitsgrad der Verdrangung: 8. === 

Gewieht des .lecren. betriebsklaren Sell i lies 
Tragfahigkeit: MT ..Bitterfeld" 

MT ..Merseburg" 
Nutzl.adu.ng: MT ..Bitterfeld" 

MT,, Merseburg" 


LADERAUME UND LUKEN 


14.0 kn 
16 450 sm 
20 000 sm 


Anzahl der. Ladetanks: 

Anzahl der Trockenladeraume: . 
Anzahl der Expansionsluken: 

Anzahl der Luken fur Trockenladun: 


26 507 t 
0.781 
6 360 t 
20 015 t 
20 147 t 

17 810 t 

18 090 t 


Ladegeschirr 


Ladebaume: 3 zu 3/5 t 

1 zu. 3 t 

2 zu 1 t 

Ladepumpen: 

MT ..Bitterfeld" 

2 Turbopumpeii, Leistung /50 t/h, 
Forderhohe 90 m WS 
1 E-Pumpe, Leistung 700 t/h, 

Forderhohe 90 m WS 
MT ..Merseburg" 

4 Duplex-Dam pfpumpen.. Leistung 500 mTh. 


USE 15 ST U N G U N » V O R R AT V. 

MT ..Bitterfeld" 
Diesel treibol: 

126. m3 104,0 t 

Sell we r 61: 

1 438 m3 1 394,0 t 
Schwerolwechse.ltanks: 


MT ..Mersebur 


Maschinenol 


SCHIFFSTYP UND BAUWE1SE 


Frischwasser 




Die Sehiffe sind Einschrauben-Motortanker mit Back, 
Brueke. miitscliiffs und Poop. Die Maschinenanlage ist 
aehtern angeord.net. Der Tankladeraum ist durch zwei 
■ Langsschotte und 10 Querschottc in 9 Mittel- 9 Steuer- 
bord- und 9 Backbordtanks aufgeteilt. Der Schillskorper 
ist veil gesehweifit. 


1 00,0 


MT ..Merseburg" hat 2 Pumpenraume innerhalb des 
Tankladeraumes. 


B a 1 1 a s t - vv a s s e r ( V o r p ie k ) 
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Typr Lcuna 


?sem Schiffsiyp gehoren -nachfolgende Sehiffe 


Dieselol pro Seetag: 

pro Hafentag: 

Heizol (See- oder Hafentag): 
Motorenol pro Seetag: 
Zylinderschmierol pro Seeta: 


Rui’zeichen 


, Lean a I 
.Leuna I 
,Zeitz“ 
BohleiD 
.Schwedt 


DHZO 

DHZP 

DCZA 

DCZB 

DCZE 


tatswerft, Leningrad, UdSSR. 


Brultovermessung Nettovermessun? 
m3 BRT m3 NRT 


)ie Sehiffe dier.en der Befdrderung von flussiger lu- 
lling. wobei die Mogliehkeit besteht, gleichzeitjg zwei 
erschiedene Ladungsarten zu befordern. 


13 633,95 4 812,80 
13 419.99 4 737,27 

13 316,22 4 700,63 
13 316,22 4 700,63 
13 316,22 4 700,63 


22 306,54 
22 306,54 
22 308,03 
22 308,03 
22 308,03. 


.Leuna 1“ 
, Leuna II 
.Zeitz" 
,Bohlen“ 
Sell wed t“ 


3 45,50 m 
138.00 m 
19.20 nr 
1 0,40 m 
8,53 m 
6,81 m 

13.0 kn 

12.0 kn 
13 000 sm 
16 195 t 

0.704 


Lange fiber Alles: 

Lange zwischen den Loten: 

B re :te auf Spanten:' 
Seiienhohe bis Haupideck: 
Tiefgang beladen (Tm): 2( 

Ballast (Th): ! 

Hoehstgeschwi nd igkeit (Ballast 
D i e n s t ges duv i n d i g k e i t : 

•M oglich e F a ’n r t w e it e : 
Deplacement: 

Voliigkeitsgrad der Verdrangu 
Gewicht des leereri. 

betriebsklaren Schiffes: 
Tragl'ahigkeit: 

N u ! z 1 a d u n g : B e n z i n 


Klasse: 

Die Sdiiffe wurden nadrden Vorsdiriften and untcr der 
Aufsicht des Seeregisters der UdSSR gebaut 

Dies entspricht der DSRK-Klasse: . 

A I (Bis) (Tanker). 


zahl der Ladetanks: 

zahl der Expansionsluken 

Schiff verfugt Liber elite Last 


Ausruslungsgegen- 


sta. 


Treibdl: 
Heizdl: 
Schmierol : 
Speisewasser 
Frischwasser 


gesamt 


59 357 
64 571 
64 634 
63 928 
70 321 
63 571 
63 214 

60 071 


1*181 


509 676 






’77r~ 
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Tankladeraum fur Benzi nladung; 1.399 nU/khv r 
Abmessungen der Expansionsluken : 

650 X i 150 mm (oval) mil 750 mm Sul. 


Fur die Sodiommsj dos Trockenladeraumcs isl oin P,,r. 

■ -Im» bS^f. 7‘ 2 . ,iroteb «umcn und einor Nulzlaa, von 
v-aii R , H*' &churun S,u.K( 3 Mp bei aekoppHi Laflc- 
vojs • vo handen, 2 elckfr. L a dowincteri : vdn 3 IMn 

Son^S:rX indigkei,: i™ 42/46 "Vmin XcfX 

Aus )dun” di- \rh Wm, ‘ vo . rhiWden - Die maximale 
r wsj, JG un 0 dor Ladebaume uber. Borcl belraat hoi d tv 

IS 5 Cr m SCherU ' 1S “■ 2 5 m - -• ^oppc«e^wol» 

die IrXnm " £'• m“. L d° mum v,m l * - Mp Nutate* Wr 
D-v/n cr-h - f *■ c,cs :. *>^5011 nenraumscliachtes- angeordnet 
^Sl ^°Y- in 4 el ^ triS< * C Latiewi nde mi f emer Zt£ 
9() von . Lo T _. M P md emer lIubgoschwindigReil von 
~9/3o m/rmn. Dio maximale Ausladung des Ladobaumo^ 
uoor Bord be l rag t ca. i rn. 1 " U ‘ 1,L 

dor Ladesdiiauci i e criolgt durch 2 mill- 
scniJLs befmdhche. Ladebaume . von 4 Mp NuUdnsr rdl 
emor maxirnalen Ausiadung uber Boi-d von ca. lorn 
voder Baum isr mii ’’ f ■kii-.i;,..,, ,...;< , r K 

d«on T,au..h. s k m ■ lip M.XdXbm • Dm P C' 0 ". 
werdon durch 2 Trommcddampfwinden iili!: oinel^Zu''- 


*™t\rZl 2 MP bOCl ;? nt - S5 ° haben Hub- und Scnk- 
H^mff 8 l K i: r V ° n ° m ni!n - Di c- Windcn sind aui dern 
xiauptdeck auigestpilr. . AuBerdeiit sirid auf dem I-Dum 
und Poopdeck 5 Sehlauchbalkeh von 0,8 Mp Nu 3 si end 
Liba ‘ B<a ‘ d m algeordnc3 iSo 

it-P v 3* 11 I VCrdt : n durdl Handwinden, doren Zug- 
‘ rf 33 0Ctr;, 3- DGaient - ^iir den Provianlraurn is> 
ill S hin( cren Booiscieck ein Badebaum mil 270 kp 

ve l b unde 0° Vorholspi?. 

mb l ofrei fe rdrrk D ‘ n , UbW ‘ 1 Lade,jidam Pfkolbenpumpen 
? 3 iwu 1 0! dez -orstung von jc 250 :m3/h mnei dner 
f order ho he von 100 m WS. 


fd7ilr M ,n‘™'p a X' r . i *!‘t.P n *f hraube “- Hnd Emclo.*- 

o T and 1 • Bad-:. M.'U.'duffsaufbauten und Poop mii 
im Hintevsehffl liegendem MakdiinS 
lei 1 T • em a b.sfalieriden und ini Unteawawer 
Ad jbgevchtagten VordeixteVen und ein Kreuzerhc'di 

Ml mitnX,!* 1 na f c ! em eemisehton Bangs- unci Oue ■ 
spa ntcn.sy stem gebau t und vo!i geschwcdBt. . 


Das Schiff besitzt: 

22 EiH-Mann-Kammern 
1 4 Z vvei-M a n n -Ka mnicrn 

1 Lofsenkammer 
1 Iieservekammer 


1 Maschinentcilegrafenanlage 

l Ru der.1 a ge n urn d r eh u n gs a n ze i ge 

1 SchraubenumdrehungsanzeigSr 
1 Feuermeldeanlage 
1 Betriebstelefbnanlage 


=, 22 Platze 
== 28 .Platze;. 
~~ 1 Plalz 

~~ 2 Platze 


1 KreiselkompaBanlnge 
1 Echolot NEL-5 UdSSR 

1 Magnetpei Ikompafl 

2 Steuermagnetkompasse 
1 Badaranlage 

i Nebelsignalanlage 

1 1 ’ ahrtmeBaniage (h.vdrodynamisdi-eleklrisch') 
1 ^ehlepplog 


t Haupiseiider 3°0 W. 405-335 : IcB, A 2 : Tvd 'EFT : 

I Amie' 1K r 2 '’ U ',? 0o “ 5 ' i5 kUy ~ A 2: Tvp RFT 
I 3r , ,3 l ' enx '- F w^ellensender. HFT 

100 W. 40a — o35- kHz, A t ' A‘> 

1 00 w - 1600-3000 kHz,' A 1 - A •> ■ A 3 
100 W, 3000—24 000 kHz A l - A 3 

^‘tta'-U 3 ' 00 - i:223 ' M64 ^ 

^ 1 yyv SSf 1,K, - fia0 - >500-23 000 

1 Noicmpfanger 400-550 kHz. Tyn RFT 

HmK!Rmi- EmP ? i l ger I2 °- 30 ^ ^Hz. T r D RFT 
Uundj.uni,- und Kommundo-Anlago 

1 Autzcichengeber. Typ rpt . ‘ ' 

! 3 ln r n ‘ C , mpfan ^r. Tyn RFT 
1 Wechseisproth a n logo 

X,/Xk nn T Uh '. U ’ n blnchi-iehten- und Bcobachtun»». 
weichun.X U ‘ ln '’ L0Una - T ank«-n“ gibt es iolgende Ab- 


l Haupi.sehdei- 25o W. 1 00-600 kHz A 1 • A -o • 

Typ UdSSR PSD 0,25 

1 Notsender 60 W. 405-525 kHz, A i ; A z- ■ 

Dp bdSSR ASP 2-0,06 6 ■ • - 

1 3 , ' i! 33’ ] 3 nSenr!er 250 .3-24 MHz: A i ■ A 9 A 3- 

Uvp Ud^sR KW PSK 0.25 * v 

2 Deiuingsbootsanlagen .10 W. 300 (5275 a*3fi4 i-nV 

Typ UdSSR Schliuo ’ UU 

! F, ! UU mPla , nSer 12 “ 25 0, »0 Adz, Typ UdSSIl PRW 
I Lnipfanger 1.20-30 000 kHz. RFT . 

! ^°! en 'PRinger 380-600 kHz. Tvp- UdSSR P \S~ 0 
j ^^zeichengeber, Typ UdSSR APSTB-1 M " 

■ x mUX;xxb issr apm 54 p <//u ' ima n " 

1 u'ralR-lX/US !r Beveich0> ’ 

l ZT^T' 1 ^ 0 ''- ,9S ~ :lrm kIlz - Tvp RFT! 
.adui.ii.bige ! y;> UdSSR Neptun M 
mu Palma-Gerat. 


z&ra, m ’ saaizgatgg 

vcmT^Oil Getn0be mit . eSneni . Dbeiisetzungsverhaltnis. 

?.‘°. Kah!u 1 ng der . Maschinenanlage erfolgt mit Frisch- 
‘ c urcn golrennte Kreislaufe fur Haunt- 

^,.1 H 1!a f Cll, P n - . die RMckuhiung erfolgt durdl 


2 Treibdlsepara toren je 3000 l h 
2 Schini crdlsepa ra toren je 3000 1 h 
l Biig'enwas.serscparator 

reen.mxdie Daten der Hauptmasdtine: 

Anzahl ; „ T -. 

Tv no- 2 Mu tore 

! iofr !-«•-• i Russki -Diesel 

■ a >‘ - Admiralimtswerft,. Leningrad 

Imm,,,.,,. (Kooperation) 

PrehzSdi Ps ? 

Arbeitsverfahren 2 f ™n- 

Zyli.nderzah!: >/\vei^kt 

25y 1 i n derci urchmesser- . “ 

Kcilbenhub: ' ' « mm 

610 mm 
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rde nach den DSRK - Vorschriftcn und 
UTsidit. gebaui und crhieit die Kiasse: 

.mil Freibord‘7 FahrgasisehiiT (unsinkbar). 


iasturbinen - Motorschiff ist dn 
itlschiiTsc iiegender Maschine. 
an Abgaspi'o.sien und langem 
Tsaut'bau oil no Back deck. Der 
!! .Querschoup in 12 Abteilun- 
Spantbereich ,145—1(52. Spant- 
ireieh 104—124, Hilfsmaschincn- 
! • a urn, F r (M k n 1 ben g a s e r/. e u g e r- 
59. Spambercich 23—43. Spant- 
■k und -Spantbereich 9 ! '•>— l. 
i. nach dem Qucr'spamen system 
ienietet- sind lediglich die obere 
mittschiffs und der Slringer- 


Llt 7.0. 


and Mannschafi 
ssamt 140 Piiir/u 


91 Z we i - .Vi a n n - K a b i n e 
4 8 D r ci-M a n 1 1 - K a b i n e r 
1 5 V i or- M a n n - K a b i n e r 


Kabinen 


vsikpodium. 

Personen 


;V 7 ; ' ■ 27 : 7 . 
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